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hello a tous.tes ! 

je viens d'installer Linux Mint sur mon Asus intel icore5 8th gen pcq windows ramait trop 

mais depuis l'installation le wifi se désactive dès que l'ordi passe en veille ou meme sans veille au bout d'un petit moment (15 min parfois) 

j'ai essayer de désactiver re activer le wifi mais meme activer il ne capte plus aucun wifi

j'ai aussi redémarrer l'ordi mais ça revient

les pilotes sont tous ok selon le gestionnaire de pilotes et pareil pour les majs…

je code pas donc je galère a comprendre les autres tutos :( 

mon mec code mais jai pas envie de lui demander lol 

merci de votre aiiiide
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